Riesenrad 60 m (Transportable Version) F} 
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Technische Daten: 


60 m Riesenrad (transportabel) 


Gesamthöhe 60m 
Grundfläche: 

Breite 26m 
Tiefe 21m 
Kapazität 

40 Gondeln je 8 Personen 
‚Anschlußwert: 340 kW 
Antrieb 140 kW 
Licht 200 kw 
Gewicht 400 
Geschwindigkeit 3 miSek 
Umdrehungen 1,0 U/min, 


22 x 40 Fuß Container 
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